WŁADYSŁAW 


em. profesor gimn. 
były dyrektor Liceum Kolejowego dla dorosłych i Liceum dla Plastyków 


urodzony 24-go stycznia 1880 roku, zmarł 24-go marca 1953 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim nastąpi 
w piątek 27 bm. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd 
zaprasza w smutku pogrążona 


żona z synami i rodziną. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek dnia 27-g0 bm. o godzinie 7°30 rano 
w kościele św. Mikołaja. 


